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Shift Lock Mechanism 
If the brake pedal is depressed with the power SW is pushed to IG ON position, the shift lock control ECU is activated, 


allowing the driver to change the shift lever to a position other than the P position. 
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©) : Junction Block and Wire Harness Connector 


Junction Block and Wire Harness (Connector Location) 


36 Instrument Panel Wire and J/B No.3 (Instrument Panel Left) 


| | 
42 Instrument Panel Wire and J/B No.4 (Instrument Panel Right) 


Engine Room Main Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 
Instrument Panel Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 


[_] : Connector Joining Wire Harness and Wire Harness 


Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) 


| BA2 [68 ~~ _| Engine Wire and Engine Room Main Wire (Inside of the Engine Room R/B and Engine Room J/B) 
| EA [69 ~~ Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Left Kick Panel) 


V7 : Ground Points 


Ground Points Location 
| €2 [69 | Instrument Panel Brace LH 
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